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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 672 

29 Ιουλίου 2004 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 31701 (1) 

Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορι¬ 
σμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού 
Βασ. Όθωνος 107, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομι¬ 
κού σχεδίου του Δήμου Κηφισίας στο Ο.Τ. 76 επί του 
οποίου υπάρχει διατηρητέο κτίριο που χαρακτηρίστη¬ 
κε με την υπ’ αριθμ. 9611/1382/92/ απόφαση /ΥΠΕΧΩ- 
ΔΕΦΕΚ252/Δ/1992. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχσντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 110 του Κώδικα 
Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο μόνο του κω- 
δικοποιημένου Π.Δ/τος της 14/24.7.1999 - Δ' 580) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 
2831/2002 «Τροποποίηση των διατάξεωντου Ν. 1577/1985 
«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομι- 
κές διατάξεις» (Α' 140). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΑΊ37) καιπρσστέθη- 
κε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροπο¬ 
ποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 
(Α'38). 

3. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 
28/28.1.1993 «Καθορισμός αρμοδιστήτων που διατηρού¬ 
νται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
διανσμαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλο¬ 
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α' 9). 

4. Τσ με αριθμ. Οικ. 52243/24.12.2003 έγγραφα Γ.Γ. 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

5. Την από 7.7.2003 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης 
Πολ/κού Σχεδιασμού -Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών. 


6. Την από 25.9.2003 σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερο¬ 
μένων (αρ. πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ 36955/25.9.2003). 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής 
της απόφασης δεν πρσκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε: 

1. Στο οικόπεδο που βρίσκεται επί της σδού Βασ. Όθω¬ 
νος 107 εντόςτου εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίουτου 
δήμου Κηφισίας στο ΟΤ 76 φερόμενο ως ιδιοκτησία Κων. 
Μαραβέα επί του οποίου υπάρχει κτίριο το οποίο έχει χα- 
ρακτηρισθεί ως διατηρητέο με την υπ’ αριθμ. 9611/1382/ 
1992 απόφαση (ΦΕΚ252Δ/1992) του Υπουργού Περιβάλ¬ 
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επιτρέπεται η 
κατασκευή διώρσφου κτιρίου κατοικίας με υπόγειο στον 
ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου του διατηρητέου κτιρίου. 

Όλες οι παραπάνω επιτρεπόμενες ρυθμίσεις που γίνο¬ 
νται χωρίς υπέρβαση των ισχυόντων όρων και περιορι¬ 
σμών δόμησης φαίνονται στα σχετικά πρωτάτυπα δια¬ 
γράμματα (κάλυψη - όψη - κατόψεις -τσμές) σε κλίμακα 
1:100 και 1:50 που θεωρήθηκαν με την 31701/2004 πράξη 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τυπογραφικών Εφαρμο¬ 
γών και που αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται 
με την παρούσα απόφαση. 

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμε¬ 
να με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 9611/1382/1992 (ΦΕΚ 
252/Δ/1992) υπουργικής απάφασης με την οποία το κτίριο 
χαρακτηρίσθηκε ως διατηρητέο. 

3. Η ισχύς της παρούσας απάφασης αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2004 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
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V η ο γ ΐ' ϊΈ 1 ο 


ΕΡΓΩίί 


* . Γ-^Οί/οφ 

ί(//ο!ί/γΐ[,^ίατ4Αιίι/ £Λί^ί^ίύι/ 

419 

ίκφ'Οί^' 7*^ Αβ4·ί^βΛ/κ» 44/ηα 
ψ^ίΑ'β·'^ίΐΔ4^.^ν·ΛΤΛΠύν ηνΔ^^91^^*476 
\(λΓ· 74 £'7' /9ν 997>Λ/ 74£'^^ 

\ ηον :ηι/*α7·^'£/’^( ^ τρκ/ Οψ^»/· ^///£Λ^3/γί/ 

\^/7^α^/Υα^^ς5Δ^ <Λν: αΛ3/ίί/9ί. 

.ν»4'/Ρ·'^»^' Β044’ 

1«9 ^^/ΐ/79< ,- 



ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ: 

Ειιπογ» Ε(αβγδα) +Ε(ΛΜΝΞΛ)= 19,86x8,12+13.53x3,75= 

= 161,26+50.74= 212.00τμ 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΚΑΡΑΖ : 

Ενκορ= Ε(ΑΒεΖΗ0η<Α) +Ε(ΛΜΝξλ)= (4,72x8,12+6.11x4,90-0,84χ', 00}+ 
+13,53x3,75= 67.43+50.74= 118.17τμ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΓΚΑΡΑΖ; 

Εμβαδόν υπογείου εντός του περιγράμματος του κτιρίου: 

Ει;ττ.ττιρ<γρ.= Ε(ΑΒΓΔΑ)=19,86x8,12= 161.26τμ 
Εμβαδόν γκσρόζ εντός του περιγράμματος του κτιρίου: 

Ενκορ.ττίρ)νρ.= ΕίΑΒΕΖΗΘίΚΑ) = 4,72x8.12+6,11x4,90-0.84x1.00= 67.^.3τυ 
Αρθρο 3 Π.Δ. 3.8.87 ΦΕΚ 7495/10-8-87: 

Πρέπει Εγκσρ.πιριγρ. > 40% χ Ενπ.πτριγρ. 

67.43τμ > 40% X 161.26τμ 
67,43τμ > 64.50τμ 


/ίρ-ίο/ϋ Ρί3 /ρ/οί, 




I οτηηκΜαχ»Λί> οιο ί>«>*ον ϊη<;*>ΑΧ3ΐ ο»υ 


ΕΡΓΟΔΟΤΜΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΑΣ 


ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΣΜΑ 



ΤεΧΙΟΟΕΣΙΑ 

ΒΑΣ. Ο0ΠΝΟΣ 107 ΚΗΦΙΣΙΑ Ο.Τ.7β 


ΜΕΛεΤΗΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


©ΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 


ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 


Α3 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 


-ΣΦΡΑΓίΔΑ^-νηΟΓΡΑΦΗ- 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΣΙ.1ΥΡΛ - 
ΑΡΧίΤεκΤΟΝ - ΜΗΧΑΝί - 
ΕΘΝίΚΟν ΜΕΙΓΟϊίΟΪ^ΟΛΥΤΕΐΥ·. 
ΜϊΛ^Τ^ΡΤΓ-Ο^υΗΤΡΟΟν *<4 .. 
ιΟΛΑί ιΤ·ί<»ι Ν.··γχ:<ο·τκνΛΐι«ί««» 
Αβνιθ44Κ)9^69 · ΑΟν (ΚΥΧΙΚΟΤ 
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\ ϋ 0 V Γ : 10 
>:.ι?οίΑ;ΐΑί ; '·'·;μ ι-γο:) 

. Λ, '.)/ Λ3/7ί>/Α^ »ητ/·' 
ί!Λ*Λ/ 

ί 6^ Λ · ^ ·β 

ΟΛν /Ο7,^ί<βίί9^>^0>. 

7βΜΙ/7Λ0'ί(^<(’* Α *7ν»9'»/· 

^η£ΧδΜ Λ· 

' ' Λί^'ιΛί ίΐ3 

Ο Α/ντ^< 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 


ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕφγ: 

Ειοβν= 145,927μ 
Εημίυπ= 37,01 τν ί ιΙΕί'ΙΒΑ/ιΛίίίΤϋί λΪιϊ ί^'ϊΑ^ίΑί. ί. ΛΗ;.: 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
(άρθρα 11§5.2 και 11§7.2 Κτίριοδομικού) 

Κ14Κ2+Κ11+Κ12* (1.36+1.62+2.26+1.26)χ1.10=7.15 

>10%χ{3.41χ4.50+3.41χ0.60+4.50χ0.60)-2.01 
Κ3= 1.00x1.10=1.10 >10%χ(1.42χ1.66+1.42χ0.65)*0.33 
Κ4+ΚΘ= 3.39x2.45+4.65x2.45*19.70 

>10%χ(6.11χ4.02+6.11χ0.90+4.66χ3.65)=4.71 
Κ5+Κ6+Κ7= (7.87+4.73+2.75)χ2.45=37.61 

>10%χ(8.78χ7.62+8.78χ1.20+4.66χ3.65)=9.44 
Κ9+Κ10* 2.75x2.45+2.80x2.45*13.60 

>10%χ(4.47χ3.12+3.12χ0.68+4.66χ3.65)=3.31 


/>ρόο^ν.·165^/^ 

^6τ.9- 


” εβΝΪΚδ Ϊ^ΓΡΛ.«ΙΟ . ' 

Για τεχηκοιίις λώνο^ς στο σχιιΟιαγραιιμα 

6νίν6σίιΐκρο'>ση«π6σοορσοί ^ 


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΑΣ 

• 


ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΣΜΑ 


ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΒΑΣ. ΟΟΩΝΟΙ 107 ΚΗΦΙΣΙΑ Ο.Τ. 76 


ΜΕΛΕΤΗΓΗΙ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ - ΑΡΧΙΤΕΙαΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 


ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 


^Α 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 


Γβ»»ΑΓΙΔΑΛΥηθΓΡΑβΗ | ' 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΣΜΥΡΛΗΣ 
ΑΡΧΙΤεΚΤΟ,Ν - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ί0Ν)·<0^ΕΤίθΒΙ0χ.Γ.0Γι'Τ£ΧΚ·Ε'0»· 

«ΓΑΟ^^.ί.Γ. ΑΡ.(.>Μ|Ρθθτ ν«ϊΐ* 
ίΟΝ'ί 1*. η<>.:^ΐ^·ίιθ-':ί"..ίί“Ν»:>ι 

*βΙ·.Α<1Α·'ίΑ»*Δ . «ην ιι.ννΙν>%· 
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Γ··;'·„ν.ο;:.ο: χ.λ?οια·ιαι ^ /·'>■,'ν ργο.ι 

; Λ,-κ. Λ5/7ί>//θ^ 

*ο/η»7/>Λ)/αί<ο^>' < 5 Λ*Λ/ 

ίοΛΛ/ 

Α^λΓ/λ^ Λ.^·γ'*'Λί 


ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΡΥ; ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

Εισογ= 145,92τρ 

Εημιιητ^ 37.01τμ . ηΕΓίΒ^ίί,πιτίΟϊ χιΐί ,-ιΑζίΛί (, λ:-ι;,ι 


\ΐΛΜΐαβ>Ρ'ί79<·* Α Τ7>^1»ί'·/· 
^*ίΠεΧ5Α€ ίΛΰ/Λ/Ϋϋ. 


Α3ί/ή^3. 

/Ρί^ν» 23 ·Φ*/Λ>·ρυ ίοο^ 
Ο Δ/ι/7·/ί 

V. Γ/αΐΛ'ϋ 




ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
(άρθρα 11 §5.2 και 11 §7.2 Κτιριοδομικού) 

Κ1+Κ2+Κ11+Κ12* (1.36+1.62+2.26+1.26)χ1.10=^7.15 

>10%χ(3.41χ4,50+3.41χ0.60+4.50χ0.60)=2.01 
Κ3= 1.00x1.10*1.10 >10%χ(1.42χ1.66+1.42χ0.65)=0.33 
Κ4+Κ8* 3.39x2.45+4.65x2.45=19.70 

>10%χ(6.11χ4.02+6.11χ0.90+4.66χ3.65)=4.71 
Κ5+Κ6+Κ7= (7.87+4.73+2.75)χ2.45=37.61 

>10%χ(8.73χ7.62+8.78χ1.20+4.66χ3.65)=9.44 
Κ9+Κ10* 2.75x2.45+2.80x2.45=13.60 

>10ΥοΧ(4.47χ3.12+3.12χ0.68+4.66χ3.65)=3.31 


βΦΗ'ΐΚδ ϊνί>ΟΓΡΑΑ6ΐ6· ' 

Πο τεχνικούς λύνουρ <πο σχεοιαγραυιια 
έγινε οκίκρονση «πο ποσοστό % 


ΕΡ.-ΟΔΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΑΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΕΡΓΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΣΜΑ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣ. ΟΟΩΝΟΣ 107 ΚΗΦΙΣΙΑ Ο.Τ. 76 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ - ΑΡΧΓΓΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ · ΑΡΧΠΈΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 


! ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ' ^4 


ΗΜΕΡΟΚΤΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 


ΙΦΡΑΠΔΑ&νηΟΓΡΑΟΗ _ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΣΜΥΡΛΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤαΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
εΟΝΙΚΟΥ ΒΡΤϊΟΟΙΟ'ί.ηΟΓΥΤίϊΝΕΐΟν 
ΜΤ>ΟΤ^ΛΛ. ΑΡ.ΜΜΤίΌΟΥ 40** 
Ι0·ί·'ί *Ι,*»»ν^(,·ί*τ!ΥΟ-';Η7,.ιϊ«»;ίί·ί5 

















ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓώοΥ: 
ε^»9® 116.65τμ 
Εομιαη· 13,5βτμ' .μ·|Ν| 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΟΝ 

1. Εηίνδυοτ από κανονικά κομμίνη πίιρα Κίπονδρπίοϋ 

2. Τρίιπά οο0(ρ>οκον·αμα οί χρώμα κοκκινωπής ώχρας 

3. Κοοφώμοιο αλουμινίου ηλίκιροατοίικά Ρομμίνο οι χρώμα Αίυκό 


ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ 


εθΝ0®ι%θΓΡ5δ6ί6 

Για πχΜκαύς Αόνους στο σχβοιΰνραμϋο | 

I «ν»ι«<^«<ιωϋναπι«στάηοοορΓ6^4 - ' 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 
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ΕΚίΟΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΑΒΓΔΕΖΙ1Α) 

Ει>βΓΔ£ίΗ»ι» (ΑΒΓ>·(ΑΓΗ)·(ΓΔΗ)·{ΗΔ2»·(ΔΕ2)= 

:>35.4Ο(η.Οθα·39.4Οιι20.9«2»3&.2Οκ21.6Ο>Τ2· 
♦33.30*12.«ν2*33.»*β.4(Μ· 2»,10*569.33· 
♦3β0.16*2ΐ3.12ΜΟ0^4» 1496.95 ίμ 


ΑΡΤΙΟΤΙΓΓΑ- ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑίόρΟρο 6- ΓΟΚ) 

ηρύσωηο ιμρο60«' 
κσια κονΟνα Μ.00μ 2000.00ιμ 

προ 23-6-77 ΙΟ,ΟΟρ 600,ΟΟψ 

προ 5-5-54 , β.ΟΟρ ΟΟΔΟτμ 

ΧρονολονΙα 6ίΐ}ΐ)βϋρνΙοςο*οηΙδου: ΙίνίΖ-ίΣυι^ΙΔλΟίο: 13549/1942) 
Πρόοωπο ο<κοηί6ου: (Α0}> 25,1θμ>βΔ0μ 
ΕμΡοδ6·ίθ«>πΙδου: Εί*ΒίΔ£2»ι»)·149θ,ί>5ιμ>80,00ιμ 
Αρο το ο«όηιδο ιΙλβ 6ρι>β «οι ο«ο6^ήο·ρο »®τΛ π^>ί*«λ»θίΐ. 


ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΚΑΛΥΨΗ 5 0.40>ε««0.40»1499.95· 599^»ί< ' 

ΔΟΜΗΣΗ 5 οΑΛ««»0.60χ149β.95· β99,37ιμ 
ΟΓΚΟΣ £ 4.50«9.&.χε·-«4Α0χ0Δ0χ1498,95«4047,17ιψ 
ΥΨΟΣ 5 ΙΟ,δΟρ 1·1.50μ γιο ηροο.ρίτ«4 σιίγη) 

ΠΑΛΠΕΣ ΑηΟΓΤΑΧείΣ 2 3.0040.10* 10,δ0*4.05μ 
ΗΜίΥΠΜΟΡΙΟΙ ο'. ττροσΟήντί ί 0,20*Ε»π»Λ·0.?0«202Α7«52Α1τμ 
Ρ. (ΤΛηδλου 5Ο,20ιεονβΤ*0,20*573,61*114,7$ιρ 
ΗΙ.1ΐΥηΛΙΟΡΙΟ)·Ε=ΟΠΕΣθ- ηροοΟήΜις ί 0.40·ιΠι.ρ«Λ·0,40*252.δ7-105.03ϊμ 
ρ. οονύλου £0,40χεοιΛ«ι*0,40χ573.θ}·229,52ιμ 
ΧΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: Σιΐινίΐ I - ΙΜοπ / ΙΟΟ.ΟΟτμ γΜ κοιοικίο 
ΧΟΡΟΣ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ 2 20 χΕ«λ* 2/3*0.60*1498.95*599,58ιμ 
1 Δίνιρο ονώ 200,00τμ Οικοπίδου · 1498,95/200» 8 Βίντρο 


ηΡΑΓ»ΛΑΤθηθ10Υ»4ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗ 

0 ««6ρ!(θ*: «7.60«6.90)/2*10.60)·(5ΔΟχ7ΑΟ*2.40»0.90)*(5.(!0*5.70)· 
4(7.ί0*(3Α0»2.60>'2)· β6.63·39.1642β.50421.66·175.95τμ 
β προο0<>οΐ; |οΡ¥δο)»β.12*19,Β5·(Ι.2640.44>2*19.ββ· 

4|ΟΔβ4θ.44)ΐ2Μ(8.124θ.44)»161,2θ4ΐ6.β844.79» 182.β3τμ 
' ΙιγλΛμ) «Δλοψη: 175.954182.93» 35θ.β8ιμ < 599.58ΐμ 

ΔΟΜΗΣΗ 
ο. νηύρχοτ. 

1οό,·ί·ο: ((7,604β,9θν2κ10.50)4(5.00*7,40·2.40»0.90)»|5.00*5.70)· 
«(7.10*(3,50·2.60)-2»’ 8β.63*39.10428.δ0·2Ι.β6»ΐ75.91ίμ 
Οροφοί ((7,β0·β.9θχ2**0.50)·(5.00»5.5θ42,40*0.90)4{δ.00*3.60)» 

■ 85.63429.66»19.00»13529ιμ 
ΣιΛΟλχιή ΒΔμηοΐ) νπάρχονιος: 17δ.95*13%,29»31124ιμ 
ρ. ηροο9ή«ΐ}ΐ 

Ιο·Δί4»β.12*19.β6·10,44·0,53>2*2.δ24(0.*440.δ8)/2*4.75· 

40.61*0.6&'2*0.64*ΟΔ9/2·1.Ι6χ1.26/2·0.6βχΟ.5θ/2·5.61*3.65< 

« 161ί6·1ί2»2,424θΛ·0474θ.73·0.20·20.4β» 145.92τμ 

Οροφος (9.87420.53)«*8.12-3.δ0*2Α1/24θ,84*0.89/24ΐ.16χ1,26/2- 

.1Δ0*2.32* 123.42·4.α940.3740.73·3.48* 116.65τμ 
ΣσιοΧ:χή ΒΔμηοη ηροοΟήκικ 145.92·116Δ5» 262.57τμ 
Σονολι«/|64μτΐθα3Μ.244262.57= 573.81ιμ < 899.37ιμ 

ΟΓΚΟΣ 
ο. υηΔρχοΐτ 

ΙοΔγΐ»: 175.95*4,30» 75β.59«ιι 

Οροφος. β6.63»(3.β040.75>4(29.ββ4ΐ9.00)Ο.30» 554.74.μ 
ρ. ηροοΟήχη: 

ΙοΔγιο: 182.93x3.45» 831.11κμ 

Οροφος «9Α7·ΜΑ3>7*Β.124(1.26·ΟΔ9>·2ιι9Α7>«<5.0542.55)/2* 

«134.03x3.80» 509Α1χμ 

Σ(«βΑι«6ς «γ«ος: 756^04554.744631.11*509.31» 2451.75ιψ<4047.17ιψ 

ΥνθΣ:8.50μ< ΙΟΔΟμ 

ΠΛΑΓΙΒΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 4 . 05 μ ■ 4 . 05 μ 

ΗΜΙΥΠΑΙΟΡΙΟΙ -ΕΕΠΙΤΕΣ 
ο. υηΟρχον: ΐ)μινηοΐθρ«χ Οιμ 

(ξώσης 3,10x1 Α0»4.96ιμ 
ρ. ηροσ0ή«/|· χ(ώοηςΟιν 

ημΗΐηβίΟρια·: ιοΟγιιο: ε<>β^'Ε«οτ· ΐβ2,93Ί45,92» 37,01τμ 
Δροφος: ((08»*1.26)'2χ7Α7*1.16χ1.26Ο)4 
«3.50χ3Αν2« 9.1944,39- 13Α8τμ 
Χι;νο1ϋκά:<|μ«ηοίθρβ)πρθθ0ήκης δ0.$^< ·τ$2.&1τμ 

ΐΒπυηοΙΟριο· * <(ώθτ<ς προοΟήκης Μ.59ιμ < 105.03ιμ 
ιμποηοίθριοι σν^Ολου: 50.59ιμ < 114.76τμ 
φίΜίοίΟρΜ * ι(ώοΐ(ς σννόλον: 55.55τμ < 229.52ιμ 

ΧΟΡΟΙ ΧΤΑΘ6ΚΥΧΗΣ: 

ουνολική ππφΑναβ ηροσθήχος 262Α7τμ 

262.57/100» 2.63 

Τψα βπβηοΟντοι Ρ) Μοχτς (πόΟμχνσης ττοβ (ζοοφβλίζο^ στο νττΔγηο 
ΧΟΡΟΣ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤεΥΣΗΣ: 

(31.β0*25.1β>ΐ2*34Δ4-9.00χ34Δ4-4.Ο5κ9.43-ε «ι -ρ».·· 
>969.8068,08-38.19-182^3- 680.60τμ > 599.$8ιμ 
6/ντρα:11>8 


-@ΒΒ15Τ9πΒΓΡ5δΙίδ-: 

Ρα τεχνιχοϋις λύγονς στο σχ^οιάγραιιμτ 

»^<ιν 8 στίίιΦΐ>νσΓ|χσΚΐ 4 τοσοσΓΔ % 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




